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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


27th Bhadra 1934 

1934 m {Z w 27 


PART III 
Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE CHIEF ENGINEER , PWD , ADMINISTRATION, THIRUVANANTHAPURAM 


Sub : — PWD — Estt. — Provisional Seniority List in respect of Assistant Engineers (Electrical) for the period from 

1-6 - 2003 to 15 - 3 -2012 – Orders issued . 


Read :— This Office Order No . SC3 /32547/2003 dated 5- 10 - 2007. 


Order No. SC -3 /830 /2012 . 


13th July 2012 


The Final Seniority List in respect of Assistant Engineers (Electrical ) for the period from 1 -4 - 1990 to 31-5 - 2003 has 
been published vide reference cited . Consequently a provisional Seniority List in respect of Assistant Engineers (Electrical) 
for the period from 1 -6 - 2003 to 15 - 3 - 2012 has been prepared and is appended herewith . 


Those who are aggrieved can file their objections/petitions with relevant records before the undersigned within the 
period of two months from the date of this order to substantiate their claims. 


The list can be downloaded from the official website of the Department www . keralapwd.gov.in . 


All the controlling Officers are directed to download the list from the website for circulating among all the 
concerned and strictly inform the details of those who are on LWA/Deputation or/and under suspension etc . and verify 
the service books of the incumbents and inform the discrepancies/omissions, if any, to this office within two months from 
the date of this order. 

(Sd .) 
Chief Engineer, 
PWD, Administration . 
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PROVISIONAL SENIORITY LIST OF ASSISTANT ENGINEERS (ELECTRICAL ) FOR THE PERIOD FROM 

1-6 -2003 TO 15 -3 -2012 


Rank . 


Name 


Name 


Qualification 


Qualification 


DRI 


DR 
promotion 


Remarks 


Date of 
Birth 


No. & Date of 
advice in the 


No. 


No. & Date of 
Promotion 
Category 


promotion 


Date of 
Joining 
as AE 


Joining 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


(8 ) 


(9) 


1 


Dinesh , C . 


DR 


8 - 11 - 2004 


B . Tech . in Electrical & 
Electronics Engg. 


30 -5 - 1974 RIA (3 )8533/02 /GW 

dtd. 1 -9 - 2004 


2 


Sebastian , A . G . 


do . 


DR 


14 - 3- 2005 


15 -5 - 1975 RIA (3 ) 8533/02 /GW 

dtd .4 - 2 - 2005 


3 


do . 


DR 


Prasanth Kumar 

Govindan 


31-5 -1975 RIA (3)8533/02/GW 

dtd . 4 - 2 - 2005 


17-3-2005 


4 


Ajayan , E . 


22 - 3 -2005 


Retired 


JTSSLC Diploma Promotion 6 - 12 - 1954 
in Electrical Engg. 


EC1-587 /05 
dtd .7 -3 -2005 


5 


K . J. George 


SSLC Diploma in 
Electrical Engg. 


do . 


1-12 - 1958 


6 


E . S . Ajayan 


do . 


30 - 1- 1971 


THSSLC Diploma in 
Electrical Engg . 


7 


Kanthi Prakash SSLC . NTC Electrical 


do . 


1-3 - 1951 


Retired 


8 


S . Andrew 


do . 


30 -5 - 1959 


PDC Diploma in 
Electrical Engg . 


9 


P . K . Varghese 


do . 


13- 3- 1950 


Retired 


SSLC Certificate 
in Electrical Engg . 


10 


G Gireesh 


THSSLC Diploma 
in Electrical Engg . 


do . 


25 -5 - 1975 


11 P . Sindhu 


do . 


30 -5 -1973 


SSLC Diploma in 
Electrical Engg . 


do . 


12 E . Vishnu Das SSLC Diploma in 

Electrical Engg . 


13 S. Mohandas 


SSLC NTC 
Electrical 


do . 


5-7 -1962 


14 V . Jayaprakash 


do . 


28 -5 - 1950 


9 - 3 -2005 


Retired 


SSLC NTC 
Electrical and 
Diploma in 
Electrical Engg. 


do. 


2 - 11 - 1956 


15 A .Ramachandran PDC NTC 

Electrical 
Diploma in 
Electrical Engg . 


16 N . Jayadas 


do . 


25 -5 - 1954 


Retired 


SSLC NTC 
Electrical 
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(1) 


(2) 


(6) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


(4) (5) 
Promotion 1-6 - 1963 


17 L . Cletus 


(3) 
SSLC , NTC 
Electrical B .Sc., 
B . Ed., Diploma in 
Electrical Engg . 


EC1-587 /05 
dtd . 31- 3 -2005 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


d o. 


18 Mohammed 

Basheer, K . 


25 -5 -1964 


EC1-587 /05 
dtd . 6 - 4 - 2005 


19 


S. Biju 


do . 


1-6 - 1964 


do . 


11 - 4 - 2005 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . and 
B . Tech . in 
Electrical Engg . 


20 


Varghese 
Plassery 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


do . 


Retired 


5- 12 - 1954 


EC1-587 /05 
dtd . 13 -4 -2005 


21 K . Jaya Das 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


d o. 


23-4 -1958 


EC1-587 /05 
dtd . 19 - 4 -2005 


22 


do . 


30 -4 - 1960 


do . 


28 -4 -2005 


V. R .Mashiha Das SSLC , NTC 

Electrical 
Diploma in 
Electrical Engg. 


23 P. C . Pauly 


do . 


28 -5 - 1958 


SSLC, PDC 
Diploma in 
Electrical Engg . 


EC1-587 /06 
dtd . 6 -7 - 2007 


24 K . R . Seeja 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


do . 


19-1- 1974 


EC1-587 /06 
dtd . 21- 8 - 2007 


25 Smitha Joseph 


B . Tech . in Electrical 
& Electronics 


DR 


31-5- 1981 RIA (3) 23743/08/GW 

dtd . 19 -7 -2008 


26 


DR 


Lekha Padmam , P.V. B . Tech . in Electrical 

and Electronics 


31 -5 - 1982 RIA (3) 23743/08/GW 

dtd . 19 -7 - 2008 


27 P . T. Vilasini 


Promotion 4-6 - 1955 


Retired 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


EC1-587 /05(part ) 
dtd .14 - 10 -2008 


do . 


30 -5 - 1960 


28 Rajagopala Pillai PDC , NTC 

Electrical 


EC1-587/05 (part) 
dtd . 2 - 12 - 2008 


29 Vilson , T. I. 


do . 


30 -5 -1964 


SSLC, Diploma in 
Electrical Engg. 


do . 


30 Manoj, S . 


do . 


14 -5 - 1968 


do . 


JTSSLC , Diploma in 
Electrical Engg. 


31 Joseph , M . P. 


do. 


21-1- 1955 


SSLC , Diploma in 
Electrical Engg . 


EC1-587 /05 (part) 
dtd . 18 -3 -2010 


32 John , D . 


do . 


20 -5 - 1959 


SSLC , NTC 
Electrical 


EC1-587/05(part) 
dtd . 14 -6 -2010 


33 


Ayyob , M . P . 


15 -5 - 1969 


do. 


SSLC , ITI Electrician , do . 
Diploma in 
Electrical Engg. 
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(1) 


(2) 


(6 ) 


(7) 


(8) 


(9) 


34 


Mohammed 
Usuf, K . H . 


- ( 3 ) 

| (4) (5) 
SSLC ,Diploma in Promotion 30 -7 -1963 
Electrical Engg. 


EC1 -587/ 11 
dtd.15 -11-2011 


35 Udayabhanu , M . R . NTC Electrical 


do . 


4- 11 -1959 


36 Manesh , K . G . 


do . 


1- 6 -1973 


THSSLC /NTC 
Electrical 


37 Sunil Kumar, P. 


do. 


30 - 5 - 1969 


SSLC , NTC 
Electrical 


38 Justin Thomas 


do . 


6 - 11 - 1957 


SSLC, KGCE 
Electrical Engg . 


EC1- 87 /11 
dtd.15- 11- 2011 


39 Mohanan , M . K . 


do . 


- do . 


40 Prakash, M . K . 


do. 


17 -5 -1970 


JT SSLC , Diploma 
in Electrical Engg . 


do. 


41 Samraj, P. 


2 -5 -1959 


19 -3 - 2012 


Deptl. 
Quota 


REIV (1 ) 272/ 12 
dtd . 29- 2 -2012 


42 Radhammal, K . G 


do . 


1-6-1963 


| do. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . റ്റി . ഇഇ)/ ബി . എൽ. ഡി . 
ഇകെഎം/2012-13. 

2012 സെപ്റ്റംബർ 3. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 25 -9 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
- 5,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 7,150 + വാറ്റ്. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസം. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത എ , ബി ക്ലാസ്. 

ദർ ഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ / www. keralapwd . gov.in - ൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 
എറണാകുളം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1 33 / ഇഇ / ബി.എൽ. ഡി. 2012- 13 - കരുമാല്ലൂർ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നോർത്ത് കടുങ്ങല്ലൂർ 
( ചാമപ്പറമ്പ്) ഗവ . എൽ. പി . സ്കൂളിന് 
വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
35 ,00,000 


നമ്പർ ഇ . ഡി . ടി.( ടി )- 09/ 2012 - 13 . 


2012 ആഗസ്റ്റ് 24. 


87 ,500 


87 ,500 


34/ ഇഇ/ ബി .എൽ. ഡി ./ 2012 - 13 - കരുമാല്ലൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവ. സെറ്റിൽമെന്റ് 
എൽ. പി . സ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള ടി 

- 35 ,00 ,000 
- 35 / ഇഇ / ബി.എൽ. ഡി./ 2012-13 - കരുമാല്ലൂർ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ 
ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള ടി 
47 , 50, 000 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽനിന്നും അംഗീകൃത 
നിർ മ്മാ താ ക ളു ടെ ഏ ജൻ സി യിൽനിന്നും 28 - 9 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾഅന്നേദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


3 


1 , 18 ,750 
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നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- ക്രമനമ്പർ 5- ന് 1,575, കമനമ്പർ 7- നും 12 - നും 

ക്രമനമ്പർ 8- ന് 1, 050, ക്രമനമ്പർ9 - നും 10- നും 11- നും 
കമ ന മ്പർ 13 - ന് 1, 2 6 0 , കമ ന മ്പർ 14 - ന് 
ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 2 , 100. 


630, 

420 , 
3 , 150 , 


(3 ) 


8 ,600 


- 9 , 000 


- (1) 
1 തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ജറിയാടിക് 

വാർഡ് വൈദ്യുതീകരണം - 3,42,578 
2 തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സി. സി . യു . 

വാർഡ് വൈദ്യുതീകരണം - 3,57 ,947 
3 തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 400 കിടക്ക 

വാർഡിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ സപ്ലെ ചെയ്യൽ 

- 6, 37,500 
- തൃശ്ശൂർ കുട്ടനെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വൈദ്യുതീകരണം 
4 ,06,532 


16 ,000 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി 30 ദിവസമാകുന്നു . 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന 
ഓഫീസിൽനിന്നും അന്നേദിവസം 1 മണി വരെ ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ഒരു പാഥ മിക് എ ഗി മെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിൽ നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 


10 ,200 


ബ 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


9 ,500 


5 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി പി. ഡബ്ലഡി. റസ്റ്റ് 

ഹൗസ്കൂട്ടിചേർത്ത ഭാഗം വൈദ്യുതീകരണം 
- 8,64,335 

- 21, 700 
6 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡോക്ടേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ടൈപ്പ്-3) 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,79,285 
തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ് 
ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ടൈപ്പ്-2) 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99 ,399 

7 ,500 
തൃശ്ശൂർ കെ . എ . പി. ബറ്റാലിയന്റെ "Z ഷെയ്ക്ക് 
ബിൽഡിംഗ് ( നമ്പർ 214 )- ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം- 5,00 ,000 

12 , 500 
9 തൃശ്ശൂർ വരടിയം ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . 

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 
ക്ലാസ് മുറികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
1, 69 , 344 

4 ,300 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി3 / ടെണ്ടർ / 3852/ 2012 - 13 . 

2012 ആഗസ്റ്റ് 23. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
പി .ഡബ്ലു . ഡി. കെട്ടിട വിഭാഗം, മലപ്പുറം ഡിവിഷൻതാഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രവ്യത്തിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം 25 - 9 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പി ക്കാ വു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
അവതുറക്കുന്നതുമാണ്. 


5, 000 


1 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


3 ,700 


10 പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരംഎഞ്ചിനീയറിംഗ് 

കോ ളേ ജ് ക്യാന്റീൻ ബിൽ ഡിം ഗ് 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,98,012 
ഇടുക്കി ദേവികുളം ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ടൈപ്പ്-2 ( 8 എണ്ണം) മോട്ടോർ 

പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 1,46,026 
12 എറണാകുളം കാക്കനാട്എൻ. ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ് 

നമ്പർ 3എ - 3/ 13 മുതൽ 3/ 18 വരെ ( 6 എണ്ണം) 

അടിയന്തിര പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 
13 കോലഞ്ചേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സസ് രണ്ടാം 

ഘട്ടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 5, 70,000 
14 കോലഞ്ചേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സസ് രണ്ടാം 

ഘട്ടം 10 പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ 
- 20, 00,000 


20,750 


7 , 500 


14 , 300 


1 ടി.എൻ/ 31 /2012- 13 വഴിക്കടവ്മൃഗാശുപ്രതിയുടെ 
റിപ്പയറിംഗ്, മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ 

8,28 ,820 
2 ടി .എൻ/ 32/ 2012 - 13 - ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് 

പോലീസ് ഡിസ്പെൻസറിയുടെപുനരുദ്ധാരണം 
zlomslonoš RRRF /SRAF GAIMImmor 
പുതിയ ആശുപത്രി നിർമ്മാണം - 21,50,483 
3 ടി.എൻ/ 33/ 2012 -13 - ജി . എച്ച്. എസ്. എസ്., 
അരീക്കോടിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
64 , 60,764 


53 ,800 


50 ,000 


1, 61, 600 


15 കോലഞ്ചേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് രണ്ടാം 

ഘട്ട ര ഫ യ ര റ ഫ റ്റിം ഗ് സിസ്റ്റം 
സ്ഥാപിക്കൽ - 10 ,00,000 


4 ടി .എൻ/ 34/ 2012 - 13 - ജി . എച്ച്. എസ്. എസ്., 
പൂക്കോട്ടൂരിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
- 47 , 21, 163 


25 ,000 


1, 18 ,050 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വില്പന നികുതിയടക്കം) 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 735 , ക്രമനമ്പർ 2 - നും 6 - നും 840 , 
കമ ന മ്പർ 3 - ന് 1, 365 , കമ ന മ്പർ 4 - ന് 945, 


5 ടി.എൻ/ 35 / 2012- 13 -- എച്ച്. എസ്. എസ്., 

ജി . എച്ച്. എസ്. എസ്., തടത്തിൽപ്പറമ്പ് 
5 ക്ലാസ് മുറികളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
51,94, 238 


1, 30 , 000 


18th SEPT. 2012 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


220 


( 1) 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മ രാ മ ത്തു വകുപ്പിന്റെ 
www.keralapwd .gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യ 
പ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവ ശ്യ മായ മററു രേഖകൾ 
സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി . ഡബ്ല . ഡി . 
ബിൽഡിംഗ് സ് ഡിവിഷൻ ഓ ഫീസ്, മല പ്പുറം പേർക്ക് 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 


1, 39 ,300 


6 ടി .എൻ/ 36 /2012 - 13 - ജി . വി. എച്ച്. എസ്. എസ്., 
അരിമ്പക്കുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 

55 ,70 ,287 
7 ടി.എൻ/ 37 / 2012- 13 - ഗവ . എച്ച്. എസ്. എസ്. 
ഒമാനൂരിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 

- 27 , 92 ,210 
8 ടി.എൻ/ 38 / 2012 -13 - ഇൻഡ സ് ടി യൽ 

ടയി നിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് - വനിതാ 
ഐ . ടി. ഐ . - കൾക്കുള്ള അമിനിറ്റി 
സെന്ററുകളുടെ നിർമ്മാണം - അരീക്കോട് 
ഐ . ടി. ഐ . - 12,99,135 


69, 850 


നിരതദവ്യവും ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളുടെ വിലയും 
( വാറ്റുൾപ്പെടെ)എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില യായി ചെക്കു ക ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


32,500 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,769, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3,433, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 10,092 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 

7 , 387, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 8, 115, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 8,739, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 4 ,370 , ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 2 ,081. 


ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്റ്റേർഡ് 
അല്ലെങ്കിൽ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക 
കരാർ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി - 15 - 9 - 2012. 


ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർ ഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 25 - 9- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 9 - 2012, 3. 30 മണി. 

ക രാ റു കാ രുടെ വിഭാഗം ക്രമനമ്പർ 1- നും 8 - നും “ സി 
ക്ലാസ്സും ഉപരിയും, കമനമ്പർ 2, 4, 5 , 6 , 7 ഇവയ്ക്ക് " ബി 
ക്ലാസ്സും ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് " എ ക്ലാസ്സ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- നും 8 - നും 
4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 7 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5, 
6 ഇവയ്ക്ക് 8 മാസം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
മലപ്പുറം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


